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Atomabsorptions-Spektralphotometrie 


Die Fa. Varian liefert ein neues Atomabsorptions-Spektral- 
photometer fiir die Routineanalyse: Modell 1000. Die tech- 
nischen Hinzelheiten sind: Gittermonochromator nach Czer- 
ney-Turner mit einem Wellenlangenbereich von 186—900 nm, 
eingebauter Chopper, Nullpunktunterdriickung fiir Flam- 
menemissionsmessungen. Zur Standardausfiihrung gehdéren: 
Halterung fiir 4 Hohlkathodenlampen, lineare Anzeige der 
Extinktion, automatische Nullpunktskorrektur, kontinuier- 
liche Skalendehnung bis Faktor 10, bei Verwendung mit 
einem 1 mV-Schreiber bis Faktor 100. Die Empfindlichkeit 
betragt z.B. bei Kupfer 0,045 ppm bei 1°/, Absorption. 


Priifung von Feinwaagen 


In der Schriftenreihe ,,PTB-Priifregeln“ ist Band 5 ,,Fein- 
waagen* neu erschienen. Die ,,Priifregel“ enthalt alles 
Wesentliche, das bei der Priifung der Feinwaagen (Analysen- 
waagen), ihrer Aufstellung und Behandlung zu beachten ist. 
U. a. werden folgenden Gebiete behandelt: 1. Grundbegriffe, 
2. die Einteilung der Bauarten, 3. Hinweise fiir diesachgemaBe 
Aufstellung und Behandlung, 4. Erlauterung der Prifungen 
der EHinzelteile und ihres Zusammenwirkens, 5. Normal- 
gewichte, 6. eichamtliche Behandlung. (Physikalisch-Tech- 
nische Bundesanstalt, Braunschweig.) 


Entchlorungsfilter fiir Haus- und Gebrauchswasser 


Das Mikrona-Entchlorungsfilter der Fa. Wilhelm Kopp Zell- 
kautschuk, Haaren b. Aachen, vermeidet Funktionsbehin- 
derungen durch im Leitungswasser enthaltene Schwebstoffe. 
Die Vorschaltung einer Mikrona-Filterkerze vor dem Ent- 
chlorungsmedium innerhalb eines Gerates sichert eine so 
vollkommene Entchlorung, da8 auch bei stark gechlorten 
Wassern nach der Filtrierung Chlor praktisch nicht nach- 
weisbar ist. Die neue Konstruktion bringt Durchflub- 
leistungen bis 10 m?/h. 


Trockenmittelstopfen 


- Die Aquaex-Stopfen sind aus naturfarbigem Polyathylen 
(Fa. Wepa Paulus & Thewalt GmbH & Co., Hoéhr-Grenz- 
hausen). Der Hohlraum ist mit ,,Blaugel“ gefiillt. Zwischen 
Trockenmittel und mehrfach durchbohrter Stopfenunter- 
seite befindet sich eine Schaumstoffeinlage. Die Einfiill- und 
auch die Diffusionsseite sind jeweils abgedichtet. Die Ver- 
siegelung auf der Stopfenunterseite wird erst dann entfernt, 
wenn der Stopfen erstmals auf ein GefaB aufgesetzt wird. 
Durch das transparente Kunststoffmaterial kann der Farb- 
umschlag von Blau auf Rot (bei Blaugel mit Indicator) 
beobachtet werden. Hat sich das Fiillgut weitgehend ver- 
dndert, wird ein Ersatzstopfen aufgesetzt. Eine Regeneration 
ist mOglich, aber kaum rentabel. 


Neue Temperaturskala 


Die thermodynamischen Temperaturen der Fixpunkte 
wurden neu bestimmt, wozu die Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt im Temperaturbereich von 230—1065°C 
einen wesentlichen Beitrag geleistet hat. Am Gold-Erstar- 
rungspunkt ergab sich gegenitiber friiher ein Unterschied von 
1,43°C. Um entsprechend kleinere bzw. gréBere Betrage 
andern sich die Zahlenwerte der niedrigeren bzw. hdheren 
Temperaturen, bei 3000°C z.B. um 6°C. Die Interpolations- 
formeln fiir das Platin-Widerstandsthermometer wurden so 
geindert, daB auch zwischen den Fixpunkten eine bessere 
Annaherung an die thermodynamische Temperatur er- 
reicht ist. 

Eine formale Anderung ist der Fortfall der frither oft 
verwendeten Hinheitenzeichen ,,grd‘“‘ oder ,,deg‘‘ (degree) fiir 
die Angabe von Temperaturdifferenzen, die nunmehr ent- 
weder in °C (Grad Celsius) oder in K (Kelvin, bisher Grad 
Kelvin, °K) angegeben werden. Einen weiteren Fortschritt 
bringt die neue Temperaturskala durch die Erweiterung 
ihres Bereiches bis 13,81 K (— 259,34°C). Dadurch wird der 
Anschlu8 an den Temperaturbereich geschaffen, der beispiels- 
weise durch Verwendung von tiefgekiihlten Schaltkreisen 
und verfliissigten Brennstoffen in der Raumfahrt oder von 
supraleitenden Magneten in der Elektrotechnik immer mehr 
technische Bedeutung gewinnt. 


Drégerréhrchen Chlorameisensdureester 0,3/a 


Ein neues Dragerréhrchen mit der Typenbezeichnung Chlor- 
ameisensaureester 0,3/a wurde fiir die Bestimmung von 
Chlorameisensaureestern in der Raumluft entwickelt. Dieses 
Farbabgleichrohrchen mit einer gelben Farbvergleichsschicht 
ist geeignet fiir die Messung der Methyl-, Athyl- und Iso- 
propylester der Chlorameisensaure in der Raumluft (Chlor- 
kohlensaéureester, Chlorformiate). Der MeBbereich erstreckt 
sich von 0,3 bis 12 ppm. Die 3 genannten Ester werden mit 
der gleichen Empfindlichkeit angezeigt. Die Chlorameisen- 
sdureester sind auBerst giftig, leicht brennbar und atzend; 
MAK-Werte wurden noch nicht festgelegt. In der Chemie- 
industrie halt man sich zur Zeit an einen Grenzwert von 
1 ppm fir die obengenannten Chlorameisensiureester. 


Diakassetten 


Zu Vortragen gilt es haufig, schnell eine Folge von Dias 
zusammenzustellen. Um das zu erleichtern, hat die Fa. 
A. Bonacker KG ein Archivierungssystem geschaffen. In 
dem ,,Abodia“-Vertikalsystem mit Durchleuchtung kénnen 
bis 200 Dias gleichzeitig betrachtet werden; man kann ver- 
gleichen, abwagen und aussortieren. Seitliche Register 
erleichtern die Vorwahl. Dazu kommt, daB sich der Betrach- 
ter die Dias unbewu8t einpragt. (A. Bonacker KG, Fabrik 
fir audiovisuelle Geraite und Hinrichtungen, 282 Bremen- 
Beckedorf, Industriegelande.) 
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Die Nachdrucke sind abhangig von dem zeitgerechten Eingang einer 
gentigenden Anzahl von Bestellungen 


Diese Geschichte der organischen Chemie, die bis zum Jahr 1940 reicht, kann 
angesehen werden als ,,Handbuch der klassischen Probleme der organischen 
Chemie“. 

Band 1 schildert die ,,Sturm- und Drangperiode und kampferische Jugend- 
zeit“ der wissenschaftlichen organischen Chemie; dieser Band von Carl Graebe 
faBt nicht nur die Resultate der experimentellen und theoretischen For- 
schungen zusammen, sondern der Verfasser zeigt auch, in welcher Form jene 
Ergebnisse verdffentlicht wurden. So gebraucht er — heute eine unerschdpf- 
liche Fundgrube — in seinen Darlegungen mit Vorliebe Ausdriicke und Be- 
zeichnungen der Originalabhandlungen. 

Walden kam von der physikalischen Chemie her. Er schreibt, er sei an der 
»Hlektrifizierung“ der organischen sogenannten Nichtelektrolyte beteiligt ge- 
wesen. In seiner Darstellung gelang es Walden, nicht nur die groBen Linien 
und die Entstehung grundlegender Forschungen herauszuarbeiten, sondern er 
schildert auch mdglichst vollstandig die Objekte der chemischen Arbeit und 
die Forscher selbst unter genauer Angabe der Literatur. 
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